DART AEROSPACE LTD Work Order: | — 
ROS AR 
Description: Base Part Number: RBE350A93-3232-00-2 
II An 
Inspection Dwg: RBE350A93-3232-00 DESC, Page 1 of 1 
INSPECTION SHEET 
Drawin | Actual 
3 Tolerance Method of Comments 
Dimension | Dimension Inspection 
20.500 +0.000/-0.0008 MICA: ANAIS: O ER. EA 
30.125 +/-0.005 A IA A A AA 
31.051 +/-0.005 IEA DIA: SES E 
1.730 +/-0.005 A a 
0.85 +/-0.010 A A 
0.31 +/-0.010 A a S 
Ø1.260 +0.000/-0.005 a AAA ¡AA A 


Measured by: Checked by: 


QC Inspector: 


( 
d b 


Rev | Date Ch 
19.07.08 | New Issue 
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